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製品についてのミ主意事項 

このユーザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使い 
のコンピュータで対応していない場合もあります。 
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1 USB デバイスの使用 


USB コネクタを使用して、 USB キーボード、マウス、ドライブ、プリンタ、スキャナ、ハブなどの 
別売の外付けデバイスを、コンピュータまたは別売の拡張製品に接続します。 

USB デバイスには、追加サポートソフトウXアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに 
付属しています。デバイス固有のソフトウエアについて詳しくは、デバイスにイ寸属の操作説明書を参 
照してください。 

コン ピュータには2つまたは3つの USB コネクタがあり、 USB 1.0. USB 1.1. および USB2.0 のデ 
バイスに対応しています。 USB コネクタをさらに追加するには、別売のハブまたはあ張製品を接結 
します。 
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USB デバイスの接続 


A ミ主意： USB コネクタの損傷を防ぐため、 USB デバイスの接続時に必要な上の力を加えないで〈だ 
さし、。 


▲ USB デバイスをコンピュータにち続するには、デバイスの USB ケーブルを USB コネクタにち 
続します。 



デバイスが検出されると音が鳴ります。 


鞍 ま記. USB デバイスを初めて接結した場合は、タスクバーのち端の通な領域に[デバイスドライバ 
ソフトウエアをインストールしています]というメッセージが表示されます。 


2 第1章 USB デバイスの使巧 







USB デバイスの停止および取り外し 


A を意： データの損失やシステムの応答停止を防ぐため、 USB デバイスを取り外すときは、まずデバ 
イスを停止してください。 

を意： USB コネクタの損傷を防ぐため、 USB デバイスの取り外し時にケーブルを引っ張らないで 
ください。 


USB デバイスの停止および取り外しを行うには、な下の手順で操作します。 

1. タスクバーのち端にある通知領域の [ハー ドウエアのを全な取り外し]アイコンをダブルクリック 
します。 


野 ま記： [ハードウエアのま全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているイン 
ジケータを表示します]アイコン（ド1またはドづ）をクリックします。 


2. -覧からデバイス名をクリックします。 


野 ま記： 一覧に表示されない USB デバイスを取り外す場合、デバイスを停止する必要はありま 
せん。 

3. [停止] 一[〇のの順にクリックします。 

4. デバイスを取り外します。 
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eSATA デバイスの使用 


eSATA コネクタは、 eSATA 外部ハードドライブなど、別売の高性能な eSATA コンポーネントを接 
続します。 

eSATA デバイスには、追加サポートソフトウ王アを必要とするものがありますが、通常はデバイス 
に付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、製造元の操作説明書を参照して 
ください。 


を ま記. eSATA コネクタは、別売の USB デバイスにも対応しています。 


4 第2章 eSATA デバイスの使用 





eSATA デバイスの接続 


A を意： eSATA コネクタの損傷を防ぐため、 eSATA デバイスを接結するときは無理な力を加えない 
でくださし、。 


▲ eSATA デバイスをコンピュータに接続するには、デバイスの USB ケーブルを eSATA コネクタ 
に接続します。 



デ/《イスが検出されると音が鳴ります。 
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eSATA デ/くイスの停止および取り外し 


A を意： データの損失やシステムの応答停止を防ぐために、 eSATA デバイスを取り外す前にデバイス 
を停止します。 

ま意： eSATA コネクタの損傷を防ぐため、 eSATA デバイスの取り外し時にケーブルを引っ張らな 
いでくださし、。 


1. タスクバーのち端の通知領域にある[ハードウエアのま全な取り外し]アイコンをダブルクリック 
します。 


寶を 記： [ハードウエアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているイン 
ジケータを表示します]アイコン（ド1または[<<1)をクリックします。 


2. -覧からデバイス名をクリックします。 


m を記： 一覧にデバイスが表示されない場合、デバイスを取り外す前に停止する必要はありませ 
ん。 

3. [停止] 一 [0 のの順にクリックします。 

4. デバイスを取り外します。 


6 第2章 eSATA デバイスの使用 








3 拡張ポートの使用 


拡張ポートは、コンピュータを別売のドッキングデバイスまたは拡張製品に接続するために使用しま 
す。これによって、コンピュータで使巧できるポートおよびコネクタが追加されます。 


m を記： コンピュータには f 店張ポートが1つだけあります。「化張ポート3 (expansion port 3)」と 
は、ポートの数ではなく拡張ポートの種類を示しています。 
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